Dr PIOTR 


HRABYK 


emer. dyrektor seminarium naucz. 


przeżywszy lat 69, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 27 lutego 1943 r. w Rabce. 


Wyprowadzenie zwłok po nabożeństwie żałobnym na miejsce wiecznego spoczynku nastąpiło w Rabce 
dnia 2 marca b. r., o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokiej żałobie: 


żona, synowie, synowe i wnuk. 
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